Sylvania 
TYPE 210T 


AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 
AVEC CULOT 
EN ISOLANTITE 


CARACTERISTIQUES 
Tension filament o … … e … … … … … 7,5 volts 
Courant filament …. … … .… .… … .…. .… 1,25 ampère 
Ampoule Releases der one Lee aie cons Hé et se ST-16 
Culot : Moyen 4 broches ... aa ..…. aee ... .…. ee 4-D 
Position de montage .… ..…. .…. .…. ..…. ... ..…. e verticale 
APPLICATION 


Sylvania type 210-T est similaire au type 10, excepté le culot 
qui est en isolantite. Grâce à cela, les pertes H.F. sont forte- 
ment réduites. Afin de tirer le maximum d'avantages en résul- 
tant, il est recommandé d'utiliser également un socket en iso- 
lantite avec ce tube, présentant lui-même les mêmes faibles 
pertes H.F. Pour autres applications et caractéristiques, se ré- 
férer au type 10. 
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